(Entschuldigung für schlechte Übersetzung) eine GEFAHR DER Verwendung der SPIRIT BOX War eine 
Größe 16/18 jetzt eine Größe 10/12 Schande, es ist kein gesunder Gewichtsverlust, ich spreche 
heutzutage nicht viel über Alex oder die Tatsache, dass ich diese spirit box niemals hätte benutzen 
sollen, aber die ehrliche (nicht verrückte) Tatsache ist, dass er mein Leben gestohlen hat und es nie 
dasselbe sein wird und es keine Möglichkeit gibt. 


1. Der Arzt glaubt nicht und wird nie wissen, was mit mir Los ist 2. Es gibt keine Behandlung für 
geisterbesitz 3 die Filme haben mir überhaupt keinen gefallen getan und die Kirchen können nicht 
anders 


In diesen Tagen bin ich pratically bettlägerig mit etwas, das niemand (einschließlich mir tbf) versteht. 
Ich kann kaum Essen , ich schlafe nicht und mein Verstand ist ausgeblendet. Ich kann nicht lange Lesen 
Beiträge, die nicht (in der Regel) schreiben mehr infact, die ich nicht nichts mehr tun . 


Die meisten Leute würden sich Fragen, was mit mir falsch ist und falsch diagnostizieren chronische 
depression und Frage mich, warum ich einfach nicht "buck up" niemand wirklich glaubt, dass Geister 
können Sie so töten, aber das ist genau das, was passiert, und es ist nicht eine Sache, die ich dagegen 
tun kann ich muss nur akzeptieren, mein Leben wird von einer übernatürlichen Krankheit genommen 
werden, wenn ich weiß, ich würde ein länger erfülltes gesünderes Leben gelebt haben, wenn ich gerade 
von diesem Geist box 


Also Alex oder was auch immer es verdammt name ist ist nicht weggegangen meine Situation hat sich 
nicht verbessert ich habe einfach nicht gesagt, was wirklich Los ist, aber ich fühle das Bedü 



